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Education Department 


PROCEEDINGS OF THE DIRECTOR , VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION , 


THIRUVANANTHAPURAM 


ORDER 


No. E5 -4387 /2012 . 


Thiruvananthapuram , 1st October 2012. 


Read . — This office proceedings of even No. dated 22 - 3 -2012 & 7 - 8 -2012 . 


As per the proceedings read above Provisional Gradation List of Vocational Instructor in Domestic Nursing have 
been published . Appeals were also called for from the Vocational Instructors through proper channel. After rectifying 
the defects, final Gradation List of Vocational Instructor in Domestic Nursing as on 31 -12 -2011 have been prepared 
and the same is hereby published in the appended Annexure -I and the proceedings issued on 7 - 8 - 2012 is hereby treated 


as cancelled . 
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ANNEXURE - I 


FINAL GRADATION LIST OF VOCATIONAL INSTRUCTOR IN DOMESTIC NURSING AS ON 31- 12 - 2011 (REVISED ) 


Si. 
No. 


Name of 
incumbent 


Date of PSC 
Advice & 
Sl. No. 


Date of 
Birth 


Educational 
Qualification 


Date of Entry 

in Service 


Date of 
effect of 
Probation 


Molamma Philip 


27 -5 - 1971 


19 - 12 - 2007 


19 - 12 - 2009 


Regularised 
(Compassionate 
Employment Scheme 
G O . (MS.) No. 196 /07 
Gl. Edn . dated 7 - 11 -2007 


Diploma in General 
Nursing and 
Midwifes 


Salini, M . P . 


1 -6 -- 2009 


1-6 -2011 


Mini John 


18 - 2 -2009 


1 -6 -2009 


Biju , S. V . 
Rubeena, K . B . 
Vinni Das, S. 
Alex Mathew 


1 -6 - 2011 


31- 12 -2008 (Sl. No. 2) 
31 -12 -2008 (Sl. No. 3) 
31-12-2008 (Sl. No. 7) 
20 -8-2009 (Sl. No. 2) 
20 -8-2009 (Sl. No. 3) 
1-10-2009 (Sl. No. 2) 


M . Sc. Nursing 
B . Sc. Nursing 
B .Sc. Nursing 
B .Sc. Nursing 
B .Sc . Nursing 


5-5- 1979 
9-5-1978 
28 -5- 1977 
27- 12 - 1981 

10 -5-1982 
14 -7- 1974 


5 - 10 - 2009 
7-10-2009 
18 -1- 2009 


17 - 10 -2011 
7 -10-2011 
14 - 12 - 2011 


7 


M . Sc . Nursing, 
B . Ed . 


(2) 


No . E5 -6555 /2012. 

Thiruvananthapuram , 5th October 2012 . 
Read . — This office proceedings of even No. dated 21 -4 - 2002 . 

As per the proceedings read above Provisional Gradation List of Vocational Instructor in MRDA have been 
published . Appeals were also called for from the Vocational Instructors through proper channel. After rectifying the 
defects Gradation List of Vocational Instructor in MRDA as on 31- 12 - 2011 is finalized and the same is hereby published in 
the appended Annexure -I. 


GRADATION LIST OF VOCATIONAL INSTRUCTORS IN MAINTENANCE AND REPAIRS OF DOMESTIC 

APPLIANCES AS ON 31- 12 -2011 


Name of 
incumbent 
and School 


Date of PSC 
Advice & 
Sl. No. 


Date of 
Birth 


Educational 
Qualification 


No . 


Date of Entry 

in Service 


Date of 
effect of 
Probation 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7) 


1 


Laiju Cherian 


24 - 1 -2000 (PH ) 


14 -5 - 1974 


3 -2 -2000 


3 - 2 - 2002 


2 


Jiniry S . Kumar 


29-7-2009 (Sl. No. 1) 


2-10-1980 


6 - 10 -2009 


6 - 10 - 2011 


Diploma in Electrical 
and Electronics 
Engineering 
Diploma in Electronics 
and Avionics 
Diploma in Electronics 
Engineering 
Diploma in Electronics 
Engineering 
B . Tech . (ECE ) 


Sheeja, K . S. 


29 -7 -2009 (Sl. No . 3) 


7 -5 - 1970 


8 - 10 - 2009 


Pramod , K . 


29 -7 - 2009 (Sl. No. 4 ) 


12 -4 - 1971 


7- 10 -2009 


5 


Sukumaran , R . 


29-7-2009 (Sl. No . 5) 


4-5-1979 


8 - 10 -2009 


8 - 10 -2011 FN 


Muhammed Salih , A . 29 -7 -2009 (Sl. No. 6 ) 


27 -5 - 1979 


7 - 10 - 2009 


7 - 10 - 2011 FN 


B . Tech (Electronics 
and Communication 
Engineering) 
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(1) 


(2) 


(5) 


(6 


(7) 


7 


Shimna , M . 


29 -7 -2009 ( Sl. No. 15) 


15 -2-1975 


Diploma in Electronics 


9- 11-2009 


Semy, P. A . 


29-7- 2009 (Sl. No . 16 ) 


16 -8 -1975 


7-10 -2009 


Diploma in Electronics 
Engineering 


9 


Pramod Kumar, D . 


29 -7 - 2009 (Sl. No. 17 ) 


30 -5 -1976 


6 - 10 - 2009 


Diploma in Electrical 
Engineering 


10 


Padmasree , K . R . 


29-7 -2009 (Sl. No. 22) 


31-5 -1970 


5 - 10 - 2011 


Diploma in Electronics 5- 10-2009 
Engineering 
B . Tech . ( ECE ) 


11 


Sini K . Nair 


29-7-2009 (Sl. No. 23) 


11 -5 - 1977 


7-10 -2009 


Diploma in Electronics 
Engineering 


Sony Francis 


29 - 7 - 2009 (Sl. No. 25 ) 


30 -5 - 1972 


M . Tech Electronics 


29 - 1- 2010 


29 - 1 - 2012 


13 


Syed Shiyas 


29 -7 -2009 (Sl. No . 30 ) 


25-5 - 1982 


4 - 11- 2009 


10 -11-2011 


B . Tech . (EC ) 
Diploma in Applied 
Electronics 


14 


Sreemoney, V. G . 


29-7-2009 (Sl. No. 31) 


30-5-1969 


16 - 10 - 2009 


Diploma in Electrical 
Engineering 


15 


Rakesh , N . K . 


17 -12 -2009 (Sl. No. 3) 


16 -5-1983 


16 -7 -2010 


B . Tech Electrical 
and Electronics 


Sanilkumar, V . 


17- 12 -2009 (Sl. No. 4) 


25-5 -1973 


B . Tech . ECE 


5 -2 - 2010 


Nisha , M . K . 


17-12 -2009 (Sl. No. 6 . 


28-4 - 1970 


3 -2 -2010 


3-2 - 2012 FN 


B . Tech Electrical 
and Electronics 


18 


Arunjyothi, A . 


1 - 3 - 2010 


15 - 5 - 1981 


25 -6 - 2010 


Diploma in Electrical 
Engineering 


19 


Aslam , P. S . 


1- 3 -2010 ( Sl. No. 2) 


5 -5 -1979 


B . Tech Electrical 


21 -6 -2010 


Anju , A . S . 


21 -6 - 2010 (Sl. No. 1) 


11 -5 - 1979 


B . Tech . Electronics 


30 -9 -2010 


Shaji , P. S . 


2- 12- 2010 


31-5 -1973 


Diploma in Electronics 


2 -2-2011 


Arunkumar, K . 


11 -5 -2011 (No. 3) 


31-5 -1976 


4-7 -2011 


Diploma in Computer 
Hardware Maintenance 


23 


Lovely , C . C . 


11 -5 - 2011 (No. 4 ) 


1 -5 - 1972 


2-7 -2011 


Diploma in Electronics 
Post Diploma in 
Television Engineering, 
DCA 


24 


Jalaxy, V. J. 


3 - 9 - 2011 


22-5 -1973 


16 -9 -2011 


Diploma in Electronics 
and Instrumentation 


AJITH , K . 
Deputy Director ( C ) 
(In -charge of Director ). 
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നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ ടി. എക്സ് . 4/7872/ 2012. 2012 സെപ്റ്റംബർ 24. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളർ 2006 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ പന്തളം എൻ. എസ്. എസ്. 
പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 83200025 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശീമാൻ സുശാന്ത് ഗോപിനാഥ് എന്ന ആൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


(3 ) 
നമ്പർ ടി . എക്സ് . 4/ 8043/ 2012 . 2012 സെപ്റ്റംബർ 29. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2010 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ കാർമൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 87 02 018 5 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീമാൻ റോബൻ ബേബി എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- (2) 


നമ്പർ ടി . എക്സസ്. 3/ 8092/ 2012. 2012 സെപ്റ്റംബർ 29. 

- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2006 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളി ടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 83080065 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീമതി പത്മപ്രിയ , വി . എസ്. എന്നവർക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 


-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

കൺട്രോളർ. 


